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Table A.    Decay of Radium Examination According to L. Kolowrat

r *
I J

'\ i

'

,

'I     r

w:

'

Time
		Quantity Remaining
 e-Xt
	A 0.00
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	lime
		Quantity Remaining
 e-Xt
	A 0.00

Days
	Ers.
			Days
	Hrs.
			Days
	Hrs.
		

	0
	1.00000
	
	1
	11
	0.76913
	
	4
	3
	0.47592
	


	
	
	375
	
	
	
	575
	
	
	
	353


	0.5
	0.99625
	
	1
	12
	0.76338
	
	4
	6
	0.46533
	


	
	
	372
	
	
	
	570
	
	
	
	345


	1
	0.99253
	
	1
	13
	0.75768
	
	4
	9
	0.45498
	


	
	
	742
	
	
	
	567
	
	
	
	337


	2
	0.98511
	
	1
	14
	0.75201
	
	4
	12
	0.44486
	


	
	
	736
	
	
	
	562
	
	
	
	330


	3
	0.97775
	
	1
	15
	0.74639
	
	4
	15
	0.43496
	


	
	
	730
	
	
	
	557
	
	
	
	323


	4
	0.97045
	
	1
	16
	0.74082
	
	4
	18
	0.42528
	


	
	
	726
	
	
	
	554
	
	
	
	315


	5
	0.96319
	
	1
	17
	0.73528
	
	4
	21
	0.41582
	


	
	
	719
	
	
	
	549
	
	
	
	308


	6
	0.95600
	
	1
	18
	0.72979
	
	5
	0
	0.40657
	


	
	
	715
	
	
	
	545
	
	
	
	3004


	7
	0.94885
	
	1
	19
	0.72434
	
	5
	4
	0.39455
	


	
	
	709
	
	
	
	542
	
	
	
	2915


	8
	0.94176
	
	1
	20
	0.71892
	
	5
	8
	0.38289
	


	
	
	703
	
	
	
	537
	
	
	
	2829


	9
	0.93473
	
	1
	21
	0.71355
	
	5 '
	12
	0.37158
	


	
	
	699
	
	
	
	533
	
	
	
	2745


	10
	0.92774
	
	1
	22
	0.70822
	
	5
	16
	0.36059
	


	
	
	693
	
	
	
	529
	
	
	
	2664


	11
	0.92081
	
	1
	23
	0.70293
	
	5
	20
	0.34994
	


	
	
	688
	
	
	
	525
	
	
	
	2585


	12
	0.91393
	
	2
	0
	0.69768
	
	6
	0
	0.33960
	


	
	
	683
	
	
	
	522
	
	
	
	2509


	13
	0.90710
	
	2
	1
	0.69246
	
	6
	4
	0.32956
	


	
	
	678
	
	
	
	517
	
	
	
	2435


	14
	0.90032
	
	2
	2
	0.68729
	
	6
	8
	0.31982
	


	
	
	672
	
	
	
	514
	
	
	
	2363


	15
	0.80360
	
	2
	3
	0.68215
	
	6
	12
	0.31037
	


	
	
	668
	
	
	
	509
	
	
	
	2293


	16
	0.88692
	
	2
	4
	0.67706
	
	6
	16
	0.30019
	


	
	
	663
	
	
	
	504
	
	
	
	2225


	17
	0.88029
	
	2
	6
	0.66698
	
	6
	20
	0.29229
	


	
	
	657
	
	
	
	490
	
	
	
	2160


	18
	0.87372
	
	2
	8
	0.65705
	
	7
	0
	0.28365
	


	
	
	653
	
	
	
	489
	
	
	
	2096


	19
	0.86719
	
	2
	10
	0.64726
	
	7
	4
	0.27527
	


	
	
	648
	
	
	
	482
	
	
	
	2034


	20
	0.86071
	
	2
	12
	0.63763
	
	7
	8
	0.26714
	


	
	
	643
	
	
	
	475
	
	
	
	1974


	21
	0.85428
	
	2
	14
	0.62813
	
	7
	12
	0.25924
	


	
	
	639
	
	
	
	468
	
	
	
	1915


	22
	0.84789
	
	2
	16
	0.61878
	
	7
	16
	0.2515S
	


	
	
	633
	
	
	
	461
	
	
	
	1859


	23
	0.84156
	
	2
	18
	0.60957
	
	7
	20
	0.24414
	


	
	
	629
	
	
	
	454
	
	
	
	1804

1
	0
	0.83527
	
	2
	20
	0.60050
	
	8
	0
	0.23693
	


	
	
	624
	
	
	
	447
	
	
	
	1751

1
	1
	0.82903
	
	2
	22
	0.59156
	
	8
	4
	0.22993
	


	
	
	620
	
	
	
	440
	
	
	
	1699

1
	2
	0.82283
	
	3
	0
	0.58275
	
	8
	8
	0.22313
	


	
	
	614
	
	
	
	432
	
	
	
	1649

1
	3
	0.81669
	
	3
	3
	0.56978
	
	8
	12
	0.21654
	


	
	
	611
	
	
	
	422
	
	
	
	1600

1
	4
	0.81058
	
	3
	6
	0.55711
	
	8
	16
	0.21014
	


	
	
	605
	
	
	
	413
	
	
	
	1553

1
	5
	0.80453
	
	3
	9
	0.54471
	
	8
	20
	0.20393
	


	
	
	601
	
	
	
	404
	
	
	
	1507

1
	6
	0.79852
	
	3
	12
	0.53259
	
	9
	0
	0.19790
	


	
	
	597
	
	
	
	395
	
	
	
	1462

1
	7
	0.79255
	
	3
	15
	0.52074
	
	9
	4
	0.19205
	


	
	j
	592
	
	
	
	386
	
	
	
	1419

1
	8
	0.78663
	
	3
	18
	0.50916
	
	9
	8
	0.18637
	


	
	
	588
	
	
	
	378
	
	
	
	1377

1
	9
	0.78075
	
	3
	21
	0.49783
	
	9
	12
	0.18087
	


	
	
	583
	
	
	
	369
	
	
	
	1326

1
	10
	0.77492
	
	4
	0
	0.48675
	
	9
	18
	0.17291
	


	
	
	579
	
	
	
	361
	
	
	
	1268

